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Centre de la Securite et de la Sante au Travail (CSST) 

Societe a responsabilite limitee 
121, Route de Luxembourg, L - 6562 Echternach 
B177456 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes 

chargees du controle des comptes 


Centre de la Securite et de la Sante au Travail (CSST) a depose en date du 16/01/2017 aupres du registre de commerce et 
des societes, les informations suivantes : 

Administrateur / gerant 


Modification / Renouvellement 


HOFFMANN Mike 


Adresse 


Fonction 

Duree du mandat 
Date de nomination 


7, Impasse des Benedictins 
6414, Echternach, Luxembourg 

gerant 

Indeterminee 

16/05/2013 
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